Inżynier górniczy, b. naczelny Dyrektor Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 61, zasnął w Panu dnia 3 października 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 7 b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki, sióstry i rodzina. 


"NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 8 b. m. o godzinie 7% rano w kościele paraf. św. Szczepana. 


Z Zakład pogrzebowy ,, CONCORDIA“ | 
1 JANA WOLNEGO M -61458 Drukarnia Związkewa w Krakewie, Mikołajska 13 
„ Króków, plac Ssezopaódki L. 2 — Telefon 553-67 
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